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lAiiil O «lun ubnurvalcur OH est à 1,58 m du sol et voit sous un angle 
de .')()" un mnt vertical planté à la distance AH = 10 m. Quelle est la 
hauteur du mnt ? Faucher, Physique 1 C/ü/E, page 301, n° 1 


